Š. Į P. 


KAROL 


DYRKACZ 


EMER. B. KIEROWNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W WIELICZCE 


NAJDROŻSZY MĄŻ 


przeżywszy lat 73, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 27 lutego 1970 roku w Krakowie. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w kaplicy na cmentarzu 
w Wieliczce we wtorek dnia 3 marca br. o godz. 15, po czym zwłoki odprowadzone zostaną na 
miejsce wiecznego spoczynku, na ktory-to smutay obrzęd Krewnych i Znajomych zaprasza 


ŻONA. 


LO O a Wieliczce D. Z. 1541/70 — D-5 (2335) — 3č 
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